Ες, ΡΑΒΤ ΑΕΠΟΞΡΑΟΕ [ΤΌ 
ΚΕ 14 ΗΑΜΚΕΞΘύΝΥ, ΟΝΤΑΡΙΟ, ΟΑΝΑΌΑ. 
σΗΕΟΚι ΓΖ Ὀπάνηνο νο. πε 8 
02750 
ππε 
ΡΚΟΡ ΑΒΜ 
98.04.20 | ΝΕΝ Ι550Ε 
Β 00.06.20 ε 595.88 ΝΙΑ5 65.25; 55.08 ΝΑΣ 52.45 


| Ε ἢ 5 Εῇ ΠΡΟ οΖ.ο5.22 ] βὺῦ ΕΙΝΙΣΗ - 


5ΗΕΕΤ 1 ΟΕ 1 


5ΟΑΙΕ 


35.88 (ΠΕΕ} 


55.08 


ΡΌΝΟΗ ΕΝρ5 ΡΕΒ ο ΤύΒΕ (ΕΕ) 
5ΡΕΟ ΟΟΝΤΡΟΙ. 
ΌΠΑΝΙΝΟ 02727 


ΌΕΙ1. ΟὐΤ ΟΝΕ ΗοιΕ 
υδΙΝο Ὑ’ ΡΡΙΙΙ. (60.404) 


ΜΑΤΕΒΙΑΙ: ΑΙ5Ι 2604/16 5ΤΑΙΝΙΕ55 5ΤΕΕΙ ΤυΒΕ, 60.50 χ 0.035 ΜΙΙΙ. 
ΕΝ5ΗΠΕ 5ΕΑΜΙΕ55 ΤυΒΕ Ι5 ὑ5ΕΡ 
ΤΟΙΕΝΑΝΟΕ5 ΑΠΕ ΡΕΒΝ ΒΑΒΤ Ω5Ι 018 ὑΝΙΕ55 ΟΤΉΕΗΝΙΒΕ ΝΟΤΕΌ 


ΕΙΝΙΣΗ 5 Ρονβείς Γοῆτ ώΗτπΕ (4-5.5.2} δες βατ ὦσι ὧς 4.5 {8 


ζοργηαπὶ Θ 1988 Όν ὈΑΠῚ ΑΕΚΟΞΡΑΟΕ (Το 
ΤΗΙ5 ΡΟΟΥΜΕΝΤ [5 ΡΗΝΑΤΕ ΑΝΟ ΟΟΝΕΙΡΕΝΤΙΑΙ. ΑΝΟ | ὐρρι]εῦ ΟΝ ΤΗΕ ΕΧΡΗΕ55 ΟΟΝΟΠΙΟΝ ΤΗΑΤ ΙΤ Ι5 ΝΟΤ ΤΟ ΒΕ ὑδε0 ΕΟΒ ΑΝΥ Ρυπροδε ΟΝ ο0ΡΙΕ0 
ΟΒ ΟΟΜΜΟΝΙΟΑΤΕΌ ΤΟ ΑΝΥ ΟΤΉΕΗ ΡΕΠΒΟΝ ΝΗΤΗουΤ ΜΑΙΤΕΝ ΡΕΗ͂ΜΙΒΞΙΟΝ ΕΠΟΜ ὈΑΗΤ ΑΕΒΌΒΡΑΟΕ ιο. 


